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THROMBIDIIDAE DE LORRAINE 

(l re Note) 

Par Pierre ROBAUX 


En dehors des especes cosmopolites telles que Georgia pulcherrima 
(Haller, 1882), Trombidium holosericeum (L.) et Allothrombium fuligi- 
nosum (Herm., 1746), la faune Lorraine des Thrombidions n’etait prati- 
quement pas connue. Or, au cours de ces deux dernieres annees, nous avons 
eu l’occasion de recolter un assez grand nombre de Thrombidions. Si cer- 
taines formes sont deja bien connues, la plupart d’entre elles se sont reve- 
lees nouvelles pour la faune de Lorraine et parfois meme pour la faune 
de France. Nous nous proposons dans cette note, d’une part de faire 
une recapitulation de toutes les especes rencontrees par nous dans l’Est 
de la France, d’autre part d’ajouter a la faune frangaise 3 nouvelles 
formes (Podothrombium spinosum Feider 1955, Campylothrombium lan- 
ghofferi (Krausse, 1916), Parathrombium megalochirum (Berl., 1910), enfin 
de redecrire ou preciser les diagnoses de deux especes (Microthrombidium 
fasciatum (Koch, 1836), Trombidium holosericeum). 


Sous-famille des Podothkombiinae Thor 1935 

Genre Podothrombium Berlese 1910 

1. Podothrombium strandi (Berlese, 1910), recolte le 22 aout 1961 pres 
de Gerardiner entre le Rougimont et les Xettes (2 ex.). 

2. Podothrombium strandi var. oogesianum (Robaux, 1963) decrits 
d’apres des exemplaires des recoltes des 21 et 23 aout pres de Gerardmer 
(8 cx.). 

3. Podothrombium filipes (Koch, 1837) recueillis le 4 septembre 1961 
au col du Hantz (1 ex.) ; le 6 septembre 1961 entre Raon-l’litape et le 
Col de la Chipotte (1 ex.) ; l er mai 1962 a Pierre-la-Treiche (3 ex.). 

4. Podothrombium spinosum (Feider, 1955). — Cette espece, nouvelle 
pour la Faune de France, decrite par Feider, n’etait connue jusqu’a 
present que de Roumanie. Elle est representee dans notre collection par 
15 individus, tous adultes. 

La longueur de l’idiosoma est comprise entre 1100 [A et 1410 [A, sa 
largeur entre 600 [A et 800 |A. Les poils recouvrant la face dorsale de l’idio- 
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1 : Crete metopique ; 2 : palpe maxillaire face interne ; 3 : papille genitale $ ; 4 : « appareil 
copulateur »; 5 : tarse et tibia IV ; 6 : tarse et tibia I ; 7 : soies dorsales ; 8 : « appareil 
copulateur (an = anellus, fu = furca, ap. apodeme, hy = hypoapodfemc, op = oper¬ 
culum). 
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Fig, 9-10, — Microthrombidium fasciatum. 

9 : Crete metopique ; 10 palpe maxillaire face interne ; 11 : soies dorsales ; 12 : papille geni- 
tale ? ; 13 : papille genitale de la nymphe ; 14 : papille genitale male ; 15 : uropore de la 
nymphe ; 16 : uropore $ ; 17 : squelette du penis (ap. apodeme, fu = furca, op ; operculum, 
an : anellus) ; 18 : uropore £ ; 19 ,• tarse et tibia I, 
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soma ont uue longueur variant entre 45 p. et 75 p. ; iis sont fins et pos- 
sedent une, deux ou trois barbules laterales ; diriges vers l’arriere, ils 
s’inserent sur un petit scutum ovale (fig. 7). 

La baguette posterieure de la erete metopique (fig. 1) eourte mais 
large, s’elargit vers l’avant pour former l’area sensilligere ; de cette zone 
partent 2 longues soies sensorielles lisses ; l’area se prolonge quelque 
peu vers l’avant par une baguette anterieure beaucoup plus eourte que 
la posterieure. La face externe du vertex, concave, est legerement chiti- 
nisee. Les yeux, pedoncules, sont inseres de part et d’autre de la ban- 
delette posterieure de la crete tres pres de celle-ci ; la cornee anterieure 
est beaueoup plus large que la posterieure. 

Les dimensions des tarses et tibias des pattes I et IV sont caracteris- 
tiques de cette espece (fig. 5 et 6). Le tarse 1 a une longueur comprise 
entre 350 p. et 470 p., une largeur minimum de 125 p. ne depassant cepen- 
dant 150 p. ; le tibia I varie entre 290 p, et 365 p.. Le tarse IV est plus court 
que son homologue I (entre 255 p. et 350 (x) ; le tibia IV est, par contre, 
plus grand que le tibia I (300 p-400 p.). 

Face interne du tibia palpaire (fig. 2) nous avons : 

1) un peigne dorsal anterieur compose le plus souvent de 3 epines, 
dont la premiere, quelque peu plus puissante que les suivantes, constitne 
l’ongle accessoire ; 

2) le long du bord ventral, un peigne forme de 3 a 5 soies assez fortes 
avec ehacune 2-3-4 barbules ; ce peigne est dillicilement discernable 

3) du peigne lateral interne ou radula, car les soies s’imbriquent 1’une 
l'autre ; cette radula est formee d’un nombre variable de soies suivant 
que Ton considere l’ensemble des soies situees entre le peigne ventral 
et le bord dorsal, ou uniquement les soies laterales ; dans le premier cas 
nous eomptons 8 a 16 soies, dans le second cas 7-12 soies ; les 4 ou 5 soies 
du bord dorsal formeraient un peigne dorsal posterieur bien que l’orien- 
tation generale de celles-ci ne soit pas celle d’un peigne. A l’extremite 
du tarse nous avons une touffe de soies courtes et lisses, dont le nombre 
n’est pas constant. 

11 est difficile de differencier le sexc a partir de la papille genitale. Feider 
donnait comme critere de difference sexuelle la presence, pour le male, 
de deux rangees de soies sur la centrovalve alors que la femelle n’en avait 
qu’une. Or sur nos exemplaires, aussi bien chez les males que chez les 
femelles, nous avons une double rangee de soies lisses (fig. 3). Neanmoins 
chez le male, la seconde rangee, la plus externe, ne comporte souvent que 
quelques soies. 

En 196,3, nous avons mis en evidence ehez Podothrombiurn strandi, 
la presence d’un « appareil copulateur ». Nous avons mis de nouveau en 
evidence cet appareil tres differencie sur quatre de nos exemplaires. II se 
compose (fig. 4 et 8) : d’un anellus fibre a sa partie posterieure, soude 
dans sa partie anterieure, de deux longues baguettes s’elargissant a la 
base (les apodemes), de deux baguettes plus courtes (les hypoapodemes), 
de deux pieces ovales avec 1-2 ou 3 longues soies (les operculum), d’une 



Tableau I — Variations cuez Podothrombium spinosum 



Feideu 

1955 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Longueur idiosoma.... 

1300 

1100 

1440 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Largeur idiosoma. 

752 

670 

845 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Longueur tarse I. 

441 



430 

470 

350 

400 

450 

450 

450 

460 

Largeur tarse I. 

142 



140 

145 

125 

145 

140 

150 

140 

135 

Longueur tibia I. 

360 



330 

360 

290 

300 

350 

365 

330 

345 

Longueur tarse IV.. .. 





320 

255 

240 

340 

325 

330 

350 

Longueur tibia IV. 





390 

300 

320 

385 

410 

365 

385 

Palpe maxillaire : 












peigne ant. 

3 



3 

3 

3 

3 

2 


3 

4 

peigne vent. 

, 6-7 



3 

4 

3 

5 

5 


3 

4 

radula. 




11 

15 

8 

12 

12 


13 

13 

Longueur soies dorsales. 

36-44 



52-60 

47 

37-44 

; 44-60 

68 

51-45 

47-67 

47-73 
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Tableau 11. — Variations chez Microlhrornbidiurn fascudutn 



Tierreich 

1941 

Feider 

1955 

1 

3 

2 

Robaux 

3 

? 

4 

Nymphe 

5 

Nymphe 

Longueur idiosoina. 

1800 

1960 

1100 

1535 

1295 

930 

625 

Largeur idiosoma... 

1100 

1450 

835 

1220 

815 

690 

480 

Longueur tarse I. 

340 

328-340 

295 

370 

320 

200 

200 

Largeur tarse I... 

130 

140-130 

115 ! 

135 

110 

88 

100 

Longueur tibia I. 

250 

219 

225 

275 

230 

155 

130 

Palpe maxillaire : 








tibia + face interne. 

6 

8 

6 

5 

5 

5 

6 

— peigne anterieur. 








peigne anterieur. 








— peigne posterieur. 


4 

6 

5 

4 

0 

0 

— radula. 


2-4 

9 

9 

6 

3 

3 

+ face exteme ... 








epines. 

3 


3 

3 

3 

3 

3 

Tarse : soies distales. 



5 





soie mediane (face exteme). 



1 

1 

1 



Longueur papille genitale. 



245 

263 

221 

125 

120 

Longueur/largeur valve de l’uropore. 



145/50 


85/17 


51/10 

Longueur soies dorsales. 

40 

36-44 

24 

25 

23 

17-19 

17 
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piece impaire en forme de U renverse (la furca). Toutes ces pieces doivent 
s’artieuler dans leur partie posterieure. 

Habitat : Cette cspece a etc recoltee au filet fauchoir dans les Vosges 
a Itaon-sur-Plaine, a une altitude de 430 m. dans unc prairie le 7 oc- 
tobre 1962 (collectcur C. Poivre) l . 


Sous-famille des Microthrombidiinae Thor 1935 

Genre Microthrombidium Haller 1882 

5. Microthrombidium fasciatum (Koch, 1836). — Cette cspece est tres 
caraeteristique lorsqu’elle court sur le sol : petite, d’un rouge assez fonce, 
l’idiosoma presente transversalement deux grandes bandes dans sa partie 
anterieure, deux ou trois taches blanches dans sa partie anterieure, deux 
ou trois taches blanches dans sa partie posterieure. L’examen inicrosco- 
pique ne revele pas une depigmentation partielle ou totale des soies dor- 
sales ; nous pensons que ces zones brillantes seraient dues a une orientation 
tres speciale des soies. 

L’aoulte : La longueur dc Pidiosoma est comprise entre 1100 p. et 
1540 p., la largeur entre 810 p. et 1220 p.. 

Les soies recouvrant la face dorsale de l’hysterosoma ont entre 18 p, 
et 25 p. )fig. 11). D’aspcct conique mais quelque peu allonge, elles sont 
linemcnt ciliecs sur toute leur surface. 

Les pattes sont toutes plus courtes que le corps. Le tarse I a une lon¬ 
gueur comprise entre 295 p. ct 370 p. sur unc largeur dc 110 p.-135 p.. Lc 
tibia varie entre 225 p. ct 275 p. (fig. 10). 

La crete metopique (fig. 9) est forinee d’une bandelettc anterieure qui 
s’elargit legerement dans sa partie posterieure au niveau de l’area sensilli- 
gere ; de celle-ci partent deux soies sensorielles relativeinent courtes ct 
lisses ; la bandelette anterieure sc prolonge cn avant par une zone dc 
plus en plus chitinisee bordant le vertex ; en arriere nous trouvons la ban¬ 
delette posterieure : celle-ci est a peine chitinisee. 

Les palpes maxillaires sont tres earacteristiques (fig. 10). Face interne 
du tibia on distingue 3 peignes : 

1) un peigne anterieur dorso-interne forme de 5 epines (parfois 6) ; 
la plus anterieure, qui est la plus forte, constitue Pongle accessoire ; la 
taille et la forme des epines decroissent graduellement d’avant en arriere : 
la derniere epine devenant unc soie spiniforme. 

2) Un peine posterieur compose de 4 — 5 — 6 epines toutes de meme 
taille, a peine plus petites que l’epine proximale du peigne anterieur. 

3) Un peigne lateral forme de 9 longues et fortes soies spiniformes. 

1. Remercions ici M. C. Roivre, qui, par lies recoltes aboudantes tant a Rierre-La-Treiche 
que dans les Vosges, nous a permis tres souvent d’elargir les zones de repartition de nom- 
breuses especes. 
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Face cxterne <lu tibia palpaire, entre la griffe du tibia et l insertion 
du tarse, nous avons 3 longues soies spiniforines. Sur le tarse a son extre- 
mite distale, outre de nombreuses soies peetinees, nous comptons 5 ou 
6 soies lisses et courtes ; face externe du tarse, il existe une soic courte 
et lisse. 

Face ventrale, l’epivalve de la papille genitale $ (fig- 12) n’a qu’une 
seule rangec de soies barbulees ; sur la centrovalve, 2 ou 3 rangees de soies 
lisses ou avee 1 ou 2 barbules. Chez le male, l’epivalve est recouverte 
de 2 ou 3 rangees de soies barbulees ou pseudopeetinces. La centrovalve 
de 2 ou 3 rangs de soies : le rang le plus interne ne eomporte que des soies 
lisses, les rangs les plus externes portent uniquement des soies barbulees 
(fig. 14). 

Nous avons mis en evidence chez cette espece « l’appareil copulateur » 
(fig. 17), il se compose de 2 longues baguettes laterales (les apodemes), 
de 2 baguettes plus courtes (probablement l’anellus), 1 piece impaire 
(la furca), deux pieces triangulaires avec chacune 2 soies lisses (les oper¬ 
culum). 

C’est au niveau de l’uropore que Ton fait le plus facilement la distinction 
entre les males et les femelles. Tandis que chez la femelle les valves ont 
85 p de long, 17 p de large et sont recouvcrtes de 4 ou 5 soies peetinees 
(fig. 16), chez le male les valves ont 145 p dc long, 50 p de large, dies 
sont recouvertes au minimum par 17 soies peetinees et elles sc pro- 
longent vers l’exterieur par une mince membrane cilice (fig. 18). Dans 
le tableau II nous eomparons nos donnees avec celles de Berlese ct 
de Feidf.h. 

La Nyhphf, : Le tableau II indique les prineipales differences qui existent 
entre les adultes et les nymphes que nous avons rccoltcs. Remarquons 
simplement que le peigne posterieur dorso-interne du palpe maxillaire 
est absent. D’autre part la radula n’est composcc que de 3 epines. 

La centrovalve de la papille genitale est recouverte par 2 rangs de 
soies lisses (fig. 13), l’epivalve ne eomporte qu’une ou deux rangees dc 
soies barbulees. Les valves de l’uropore ont 50 p dc long, 10 p de large : 
elles sont glabres. 

Habitat : Microthrombidium fasciatum a ete trouvee a Nancy le 
31 mai 1961 au jardin Botanique (1 ex.). — Le 5 juin 1961 au jardin Bota- 
nique (1 ex.). — Le 23 juillet 1961 dans un jardin privc egalemcnt de 
Nancy (1 ex.). 

Museum National d’Hisloire Naturelle. 

Laboratoire d'firologie Generate, Brunoij. 



